

















いわ て 飲食 店 安心 認証 店 の 認証 状況 等 に つい て 


1 認証 状況 等 に つい て 【 令 和 3 年 9 月 24 日 現在 】 
(1) 認証 店 数 








総数 盛岡 局 管内 県 南 局 管内 沿岸 局 管内 県 北 局 管内 
3, 842 店 1.593 店 1.399 店 584 店 266 店 























(2) 認証 申請 等 の 状況 































































































期間 申請 受付 数 訪問 確認 数 認証 済 数 電話 相談 件 数 
6/28 て 7/2 150 店 6 店 3 店 246 件 
7/3~8/2 3, 141 店 1, 722 店 1, 259 店 2, 633 件 
8/3 て 9/2 603 店 1, 840 店 2, 190 店 2, 369 件 
9/3 て 9/24 348 店 362 店 390 店 904 件 

合計 4, 242 店 3, 930 店 3, 842 店 6, 152 件 
【 対 申請 受付 割合 】 [93%] [919%] 





2 今後 の 対応 に つい て 
(1) 認証 店 の 周知 PR 
10 月 上 旬 か ら テ レビ CM で 認証 店 の 利用 促進 を PR。 
市 町 村 に 対し て 、 認 証 の 取得 や 認証 店 の 利用 促進 策 に つい て 働き か け 


























(2) 認証 店 に 対す る 再訪 問 
9 月 15 日 か ら 認証 基準 の 遵守 状況 を 確認 する た め の 再 訪問 を 開始 。 
特に 、 次 の 3 点 に つい て 注意 喚起 。 
































| ア 来店 者 へ の 食事 中 以外 の マス ク 着 用 の 推奨 及び 従業 員 の マス ク 常 時 着用 の 徹底 
| イ 寒い 時 期 の 換気 方 法 (厚生 労働 省 作 成 リー フレ ッ ト の 活用 ) 
| ウ アク リル 板 の 設置 に 関す る 注意 (勝手 に 移動 させ な いよ う 来 店 者 へ の 協力 依頼 ) 






























































